nia Kurkiewicz 


urodzona w roku 1873 dnia 25 listopada, zmarła w dniu 3 
sierpnia 1881 roku. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 5 sierpnia o godzinie 5 po południu z domu pod l. 400 przy ulicy św. 


Tomasza wprost na cmentarz. 
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Druk W. Korneckiego w krakowie. 


